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Provincia di CaCiiari 


Maracalagonis. Troppi anni di disagi e proteste, il sindaco scrive al capo condomino 

Abbanoa gestirà l'acqua del villaggio 

Comune deciso ad affidare la rete idrica di Torre delle Stelle 


I II Comune scrive 
al capo condomino 
di Torre delle Stel- 
le per informarlo 
della decisione di 
trasferire la ge- 
stione della rete 
idrica ad Abbanoa. 

Lo spunto lo ha preso al 
balzo il Comune di Mara- 
calagonis un mese fa. 
Esattamente il 1S luglio, 
quando proprio l'ammini- 
strazione municipale ha 
scritto al Condominio di 
Torre delle Stelle una ri- 
chiesta d'allaccio idrico 
per un chiosco bar di sua 
proprietà ma affidato in 
gestione alla società "Eu- 
caliptua". La risposta è ar- 
rivata in tempi brevissimi 
ma non certo soddisfacen- 
ti. Per il Comune, «un ri- 
fiuto che non ha alcuna ra- 
gione giustificativa». Un no 
secco e deciso con cui 
ì'amministra- 
zione condomi- 
niale guidata 
dal geometra 
Diego Arca an- 
nulla qualsiasi 
speranza e pos- 
sibilità d'appel- 
lo. Che pero il 
sindaco di Ma- 
ra, Antonella 
Corona, non 
sembra dispo- 
sta ad accoglìe- 
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zione primaria e seconda- 
ria, nonché delle aree al di 
sopra o al di sotto delle 
quali le prime sono state 
realizzate; che tra le opere 
rientra la rete idrica; che 
l'utilizzo della rete ìdrica è 
rimasta In capo alla socie- 
tà lottizzante e successiva- 
mente al condominio in 
via di mero fatto. Che tale 
situazione non ha mai 
comportato per la società 
lottizzante e per il il "Con- 
dominio" l'esercizio e il 
conseguente consolidarsi 
di una qualsivoglia situa- 
zione possessoria delle 
opere*. E ancora: "Che 
l'indicata situazione ha 
avuto modo di integrarsi 
solo e soltanto grazie a una 
pacifica e riconosciuta tol- 
leranza da parte dell'ente 
proprietario; che tra gli in- 
dici che depongono univo- 
camente in tal senso è il 
fatto che il "Condominio" 
in questione, ogni qual vol- 
ta ha avuto là necessità di 
effettuare opere dio manu- 
tenzione ordinaria e stra- 
ordinaria della rete idrica 
ha regolarmen- 
te rivolto al- 
l' amministra- 
zione comuna- 
le giusta istan- 
za di autorizza- 
zione allo svol- 
gimento degli 
interventi". E 
infine "che con- 
dizione irri- 
nunciabile del 
permanere del- 
l'indicata tolle- 



; la spiaggia di Cannesisa e il costóne del promontorio di Torre delle 
Stelle con Jè ville. A destra in alto; il sindaco Antonella- Corona (foto 
Orar) e, al lato, la protesta- per l'acqua della scorsa estate 


